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Joure, De Poel 6: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning 
bedrijfsverzamelgebouw (OV 20150483/2110135) 

Op 1 maart 2016 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De aanvraag 
betreft het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw met in totaal 10 bedrijfsunits met de adressen 
De Poel 6 0001 t/m 0010. 

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk 
(artikel 6.3 Awb). 
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